ANDRETTA 



La discarica di Pero Spaccone, situata nel comune di Andretta, ancora in via di 
realizzazione, sara la terza discarica presente in provincia di Avellino ed e destinata ad accogliere 
rifiuti tossici. 

Le dimensioni previste sono all'incirca pari a 56 campi di calcio ed e distante circa 300 
metri dal centro abitato di Andretta. II sito di Pero Spaccone e parte integrante dell'altopiano del 
Formicoso, ha un'altitudine media di 900 metri ed e caratterizzato da elevata ventosita. 

Per questa sua peculiarity Faltopiano ospita uno dei piu grandi parchi eolici d' Italia . 

Al pregevole interesse archeologico e alia bonta del terreno da sempre destinato alia 
coltivazione del grano si aggiunge la vicinanza all'invaso artificiale di Conza, riserva d'acqua per 4 
milioni di cittadini pugliesi, motivi certamente validi per evitare la realizzazione della 
maxidiscarica. L'aspetto piu inquietante e rappresentato dalF elevata sismicita dell'area. L'intero 
territorio comunale di Andretta appartiene alia fascia di sismicita 1, cioe e una zona ad elevatissimo 
rischio sismico, non a caso dista 20/25 chilometri dall'epicentro del sisma del 1980. 

La provincia di Avellino produce solo il 5% dei rifiuti della Campania, in molti comuni la 
raccolta differenziata raggiunge ottimi risultati e spesso questi comuni sono proprio quelli limitrofi 
ai siti adibiti a discarica. II ricorso continuo alle discariche ha piu natura politica che emergenziale 
ed e causa di un enorme inquinamento in una provincia a grande vocazione agricola, ecoturistica e 
negli ultimi anni anche energetica. 

II CDR di Avellino, situato in localita Pianodardine, e stato piu volte posto sotto sequestro 
sia per Feccessiva quantita di rifiuti lavorati e sia per il non funzionamento dell'impianto 
antincendio. 

La collocazione nello spiazzale attiguo al CDR delle circa 20mila ecoballe, molte delle quali 
provenienti dagli altri siti regionali, crea grossi problemi. L'area risulta gravemente inquinata, come 
da vari rilievi dell'Arpac; tale area, limitrofa al fiume Sabato, per il quale e in corso un progetto di 
risanamento e di bonifica, risulta densamente abitata ed e a ridosso di industrie alimentari. 
Centinaia di compattatori sono giunti quotidianamente a Pianodardine sversando per alcuni periodi 
anche 400 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati. II loro stazionamento semipermanente 
all'ingresso del CDR ha oltremodo aggravate Finquinamento dell'intera zona sia per la fuoriuscita 
di percolato dai rifiuti trasportati sia per i gas di scarico dei pesanti automezzi. 

II pericolo maggiore e sempre dovuto alia possibilita che il percolato, contenuto nelle 
ecoballe allocate nello spiazzale, si riversi nei vicini corsi d'acqua ed elevato e lo sgradevole odore 
che si diffonde in tutta la zona abitata a confine tra il comune di Montefredane e il comune di 
Avellino. 

La Irm s.r.l. di Manocalzati, autorizzata alio stoccaggio e alia lavorazione dei rifiuti, ha 
subito un rogo pochi anni addietro che ha provocato non pochi danni ambientali. Dopo la messa in 
sicurezza dei rifiuti parzialmente bruciati, in seguito smaltiti nella discarica di Savignano,e 
Fevacuazioni di alcune famiglie abitanti nei pressi dello stabilimento, FAsl Av2 ha preparato in un 
primo momento un vademecum, per gli abitanti della zona, con norme e comportamenti riguardanti 
la pulizia delle case e la tipologia di cibi sicuri. 

I risultati delle analisi effettuate dallArpac sul suolo, sulle acque e sull'aria, sono 
preoccupanti. Nel vallone Erte sono stati riscontrati valori di tossicita alti, i pozzi d'acqua sono 
contaminati da idrocarburi con la presenza di Pcb, precursore della diossina. L' inquinamento 
riguarderebbe tutta la Valle del Sabato, il torrente Erte ma anche l'aria, il tutto va ad aggiungersi 
all 'inquinamento di Pianodardine che si estende sull'altra sponda del fiume Sabato. Tra i rifiuti 
bruciati all' Irm spuntano seimila tonnellate di cui non si conosce la provenienza. Questi non 



sarebbero dei tre Comuni irpini sversanti nello stabilimento dell'IRM, cio renderebbe l'azienda 
proprietaria dei suddetti rifiuti e dunque responsabile della loro delocalizzazione. 

Ex Isochimica di Avellino, situata in localita Pianodardine, in attivita dal 1983 al 1989 era 
dedita alia bonifica dall'amianto presente nelle carrozze ferroviarie. 

L'amianto rimosso dalle 2000 carrozze scoibentate pari a circa 2000 tonnellate non ha un 
percorso chiaro di smaltimento.Ad oggi non si conosce il quantitativo di amianto smaltito in siti 
idonei mentre da accertamenti compiuti in anni successivi alia chiusura della fabbrica e da 
testimonianze di ex dipendenti e cittadini del luogo risulta che la gran quantita giace all'interno 
dell'area perche sotterrato. Rilievi compiuti attestano la presenza di amianto fino a circa 5 metri di 
profondita lungo tutta la superficie di estensione dell' Isochimica, pari cioe a 45mila metri quadri, 
altro amianto e contenuto in semplici buste per R.S.U. all'interno del fabbricato, altro e stato 
utilizzato per realizzare una struttura in Cemento Amianto, ad oggi incompleta, un'altra parte e stata 
smaltita in discariche abusive, altro ancora su terreni dell'intera regione, ma anche lungo i corsi 
d'acqua con particolare accanimento sul fiume Sabato che scorre nelle vicinanze, infine altro 
incapsulato in cubi in cemento utilizzati come barriere in alcune localita marine della Campania. Da 
una decina di anni parte delle polveri di amianto sono state confinati in grossi cubi in acciaio posti 
all'interno dell'area Ex-Isochimica e attualmente mostrano segni di evidente deterioramento. 
Questo quadro desolante e destinato ad aggravarsi perche prima della realizzazione delFimpianto 
l'operazione di scoibentazione delle carrozze veniva effettuata alPaperto, nello scalo merci della 
stazione F.S. di Avellino. 

Con la chiusura della fabbrica nell'89 per opera del Pretore di Firenze non si sono affrontate 
tre questioni fondamentali: 

1. Monotoraggio sanitario dei lavoratori e delle loro famiglie. 

I lavoratori testimoniano come nei primi anni di attivita non avessero protezioni idonee e 
ignari della pericolosita dell'amianto, pranzavano a contatto con le polveri e lavavano le 
comuni tute da lavoro nelle proprie abitazioni. Questo ha ampliato la diffusione 
dell'amianto mettendo in serio pericolo di vita anche le famiglie dei 300 operai della 
fabbrica. Ad oggi, manca un serio e costante monitoraggio, su 200 dipendenti sottoposti 
alia vigilanza sanitaria, ben 21 presentano patologie derivanti dall'esposizione 
all'amianto: placche pleuriche, mesotelioma , asbestosi. 

2. Monitoraggio sanitario della popolazione di Pianodardine. 

La fabbrica sorge a pochi metri dalle scuole,dalla chiesa,dalle abitazioni, dalla stazione, 
esteso naturalmente a tutti i lavoratori ed ex lavoratori delle fabbriche presenti in zona. 

3. Bonifica del sito, con particolare attenzione alia metodologia dei bonifica e 
all' attivita di bonifica stessa. 



